prezes Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego 
zmarł, zaopatrzony św. Sakramentami, w dniu 29 sierpnia 1945 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na ementarzu rakowiekim odbędzie się we środę dnia 1 września 
b. r. o godzinie 2 po południu. 


Cześć jego Pamięci. 


Polskie Towarzystwo Filatelistyczne. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 


JANA WOLNEGO 
KRAKÓW, UL. KOPERNIKA 22 — TEL. 556-43 


Drukarnia Związkowa w Krakowie, ui. Mikołajska 13 
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